LUDWIK BOGACKI 


Właściciel kopalń i Obywatel, 


przeżywszy lat 48, po krótkićj a dolegliwćj chorobie opatrzony śś. Sakramentami, 
zmarł dnia 13 Lipca 1876 roku. 


W żalu pogrążona żona wraz z córka, zaprasza Krewnych i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok dnia 15 Lipca 
b. r. t. j we Czwartek do kościoła w Krzeszowicach, a po odbytém NABOŻEŃSTWIE na miejsce wiecznego 
spoczynku. 


Kraków — Drukarnia Uniwersytecka 1875. 


